7. Zustandsgleichung der Gasmischungen.   (Daltonsches Gesetz.)      25
Bestandteile bis auf einen bei unverandertem Volumen und unver-anderter Temperatur entfernt werden konnten (z. B. durch chemische Absorption). In der Luft z. B. besitzen der Sauerstoff und der Stick-stoff verschiedenen Druck, jeder einen kleineren als den Atmospharen-druck. — Dagegen haben in einer Mischung alle Bestandteile gleiches Gesamtvolumen (namlich das ganze Volumen) und gleiche Temperatur. Das spezifische Volumen der Bestandteile ist daher verschieden.
Wiegen nun in einer Gasmenge von (r kg die Bestandteile 6r1? <?0, G3 kg, so daB
0 = ffl + G9 + ff8
ist, so gilt fur die Einzelgase nach dem obigen ersten Satz
Durch Summation folgt
(PI
mit
. ^   , , ist daher
PV^(G1B1 + G,E, + GSRS)T   .....   (3)
Fur die Mischung als Ganzes gilt aber die allgemeine Zustandsgleichung mit der noch unbekannten Mischungskonstanten Rm, also
Durch Vergleichung der beiden Ausdriicke folgt
&Rm = ^1-^1 + ^2^2 + ^3-^3
oder
JZm = -^-JZi + -^-lia + -^---E8 ....   (4)
Die einzelnen Gaskonstanten beteiligen sich also an der Mischungskonstanten im Verhaltnis der Gewichtsanteile der Einzelgase.    Mit
wird auch
J*m =flTlJBi+^2Ba + 8r8-R8     ...... (4a)
wobei ^ , g% die verhaltnismaBigen Anteile der Einzelgase am Gesamt-gewicht sind (vgl. Abschn. 5).
Nach Abschn. 6 kann jedoch die Mischungskonstante auch ohne Benutzung der einzelnen Gaskonstanten bestimmt werden, lediglich aus der bekannten Zusammensetzung des Gases nach Raum- oder Gewichtsteilen. Es ist
848                   848                                 ,..,
Em = - = ......... -- : -- -r ...... - — ..... (4b)
m       m       m1 \)l -\- m2 1)2 -f- w3 1)3wei weitere Erfahrungssatze erforderlich.
